Google Bubble Level ve Android & iPhone için En İyi Alternatif Terazi Uygulamaları (2026)
Google'un gizli şu terazisi yeterli mı? Google terazisinin sınırlamalarını Bubble Level & Angle Gauge dahil Android ve iOS için en iyi özel terazi uygulamalarıyla karşılaştırıyoruz.
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Google'un Gizli Bir Su Terazisi Var

Google Arama'da yerleşik bir su terazisi olduğunu biliyor muydunuz? Android telefonunuzda "bubble level" veya "su terazisi" aramanız yeterli; arama sonuçlarında doğrudan etkileşimli bir terazi görünecektir.

Telefonunuzun ivmeölçer sensörünü kullanarak çalışır — ekranı döndürdüğünüzü algılayan aynı sensör. Çerçeve asmak gibi hızlı işler için yeterli olabilir.


Google Terazisi Nerede Yetersiz Kalıyor

Akıllıca bir hile olsa da, Google'un su terazisinin ciddi herhangi bir iş için güvenilmez kılan 6 önemli sınırlaması vardır:


	Kalibrasyon yok — Bu kritik kusurdur. Her telefon sensörünün fabrikadan küçük bir sapması vardır. Kalibrasyon olmadan, Google terazisi derecenin kesirleri kadar sapabilir ve siz farkına bile varmazsınız; bu uzun mesafelerde birikir.

	Yalnızca bir mod — Yalnızca telefon düz durumda çalışır. Yüzey modu, kenar modu veya eğimölçer modu yoktur.

	Açı okuması yok — Kabarcığın hareket ettiğini görürsünüz ama gerçek sayısal açı değerini göremezsiniz.

	Tutma/kilitleme işlevi yok — Okumayı not almak veya karşılaştırmak için dondurulamaz.

	Geçmiş veya paylaşım yok — Ölçümleri kaydetmenin veya başkalarıyla paylaşmanın yolu yoktur.

	Tolerans rehberliği yok — Ölçümünüzün belirli göreviniz için kabul edilebilir sınırlar içinde olup olmadığını göstermez.




Özel Bir Terazi Uygulaması Ne Sunar



	Özellik	Google Terazisi	Özel Terazi Uygulaması



	Kalibrasyon	❌ Hayır	✅ Profillerle eksiksiz

	Modlar	Yalnızca 1 (düz)	4+ (düz, yüzey, kenar, eğimölçer)

	Açı okuması	❌ Hayır	✅ Hassas sayısal

	Tutma işlevi	❌ Hayır	✅ Okumayı dondur

	Tolerans	❌ Hayır	✅ OK/YAKIN/DIŞI

	Teşhis	❌ Hayır	✅ Sensör öz kontrolü

	Paylaşım	❌ Hayır	✅ Ölçüm kartı

	Çevrimdışı	❌ İnternet gerekli	✅ Çevrimdışı çalışır





En İyi Seçimimiz: Bubble Level & Angle Gauge

Ücretsiz, reklamsız, 21MB, Android + iOS

📱 Google Play'den İndir | App Store'dan İndir


	4 ölçüm modu — Düz kabarcık, yüzey seviyesi, kenar seviyesi ve 360° eğimölçer

	Eksiksiz 180° kalibrasyon — Kayıtlı profiller, geri alma ve sensör öz kontrolü ile

	Birden fazla birim — Derece (°), yüzde (%), mm/m ve oran

	Tolerans göstergesi — Hızlı değerlendirme için OK / YAKIN / DIŞI görsel sistemi

	Güven çubuğu — Mevcut okumanın kararlılığını gerçek zamanlı gösterir

	Tutma işlevi — Tek dokunuşla mevcut ölçümü dondurur

	Yön kilidi + ekran açık — Ölçüm sırasında ekran kapanmaz veya dönmez

	Ölçüm kartı paylaşımı — Okumaları tüm verilerle birlikte resim olarak paylaşın

	Veri toplama yok — Hiçbir kişisel veya kullanım verisi toplanmaz

	Reklam yok — Temiz arayüz, dikkat dağıtıcı unsur yok




Diğer Terazi Uygulamaları

Clinometer yapımcı Plaincode

iOS'ta mevcut. Temel sürüm ücretsiz, pro sürüm $1,99. Temiz arayüzlü iyi tasarlanmış uygulama ama tek platformla sınırlı.

Gamma Play Level

Android'de mevcut. Ücretsiz ama aşırı reklam var. Reklam miktarı kullanım deneyimini önemli ölçüde etkiliyor.

Apple Measure Level

iOS'ta Ölçüm uygulamasında yerleşik. Temel ama basit işler için işlevsel. Gelişmiş kalibrasyon veya birden fazla mod yok.

Smart Tools Level

Android'de mevcut. Pro sürüm $2,99. İşlevsel ama terazi işleviyle ilgisi olmayan aşırı izin istiyor.


Tam Karşılaştırma Tablosu



	Uygulama	Modlar	Kalibrasyon	Açı Okuması	Tolerans	Tutma	Reklamlar	Fiyat	Platformlar



	Bubble Level & Angle Gauge	4	✅ Eksiksiz	✅ Çoklu birim	✅ OK/YAKIN/DIŞI	✅	Yok	Ücretsiz	Android, iOS

	Google Terazisi	1	❌	❌	❌	❌	N/A	Ücretsiz	Android

	Apple Measure Level	1	Temel	✅ Yalnızca derece	❌	❌	Yok	Ücretsiz	iOS

	Clinometer	2	✅	✅	❌	✅	Sınırlı	Ücretsiz / $1.99	iOS

	Gamma Play Level	2	✅	✅	❌	❌	Aşırı	Ücretsiz	Android

	Smart Tools Level	2	✅	✅	❌	✅	Bazı	Ücretsiz / $2.99	Android





Ne Zaman Ne Kullanılır


	Çerçeve asmak — Google terazisi işe yarayabilir, ama kalibrasyonlu uygulama daha iyi doğruluk sağlar.

	Raf veya cihaz dengelemek — Yüzey modu ve sayısal okuma ile özel uygulama kullanın.

	Zemin eğimini ölçmek — Birden fazla birimde açı okuması ve tutma işlevi gereklidir.

	Kapı kasası ve tesisat kontrolü — Kenar modu ve tolerans zorunludur.

	Drenaj eğimi — Tolerans göstergesi ile mm/m veya yüzde cinsinden hassas ölçüm gerektirir.

	Profesyonel inşaat — Yalnızca Bubble Level & Angle Gauge gibi kalibrasyon, birden fazla mod ve ölçüm paylaşımına sahip eksiksiz bir uygulama uygundur.




Doğru Okumalar Nasıl Alınır


	Önce kalibre edin — Ölçmeden önce uygulamanızı mutlaka kalibre edin. 180° kalibrasyon sensör sapmasını ortadan kaldırır.

	Kılıfı çıkarın — Telefon kılıfları okumayı etkileyen düzensiz yüzey oluşturabilir.

	Stabilize olmasını bekleyin — Değeri kaydetmeden önce sensöre birkaç saniye verin.

	Düz kenarı kullanın — Daha yüksek doğruluk için telefonun düz kenarını doğrudan yüzeye koyun.

	Manyetik alanlardan kaçının — Mıknatıslar ve yakındaki elektronik cihazlar telefon sensörlerini etkileyebilir.




Sık Sorulan Sorular

Google terazisi kendin yap projeleri için yeterince doğru mu?

Resim asmak gibi çok temel işler için yeterli olabilir. Ama kalibrasyon olmadan, onda birlik derece sapması olabilir; bu, daha hassas işlerde veya uzun mesafelerde fark edilir.

Bir telefon fiziksel teraziyi değiştirebilir mi?

İyi kalibre edilmiş bir uygulamayla modern akıllı telefon ±0,1° doğruluğa ulaşabilir, birçok tüketici fiziksel terazisiyle karşılaştırılabilir. Profesyonel inşaat için lazer terazi hala standarttır.

Düz yüzeyde 0,2° okuma ne anlama gelir?

Yüzeyin gerçekten hafif eğimli olduğu veya telefon sensörünün kalibrasyona ihtiyacı olduğu anlamına gelebilir. Uygulamayı kalibre edin ve gerçek değeri almak için tekrar ölçün.

Terazi uygulamaları çok pil tüketir mi?

İvmeölçer çok az enerji tüketir. Tipik bir ölçüm oturumu pilinizi neredeyse hiç etkilemez. Ekran açık tutma özelliği sensörün kendisinden daha fazla enerji kullanır.


Sonuç

Google'un su terazisi acil durumlar için yararlı bir hile — hızlı bir referansa ihtiyacınız olduğunda ve elinizde başka bir şey yokken. Ancak kendin yap projelerinden profesyonel inşaata kadar herhangi bir gerçek iş için uygun kalibrasyon, birden fazla mod ve hassas okumalar sunan özel bir uygulamaya ihtiyacınız var.

Bubble Level & Angle Gauge önerimizdir: ücretsiz, reklamsız, eksiksiz 180° kalibrasyon ve güvenilir ölçümler için ihtiyacınız olan her şey.

📱 Android için İndir | iOS için İndir
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